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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ИНКУБАТОРА 
ДЛЯ ПЧЕЛ-ЛИСТОРЕЗОВ 


Существующий аппарат для удаления паразитических перепончатокрылых из 
зоны инкубации пчелы-листореза МевасйЙе гофипааа Е. (Боднарчук и др., 1986, 1988) 
практически исключает вторичное заражение коконов пчел, но по своей производитель- 
тельной загрузке коконов за счет увеличения радиуса рабочего барабана резко сни- 
жается привлекающе-всасывающий эффект, и система практически перестает работать. 
Принципиально иное конструктивное решение (Боднарчук и др., 1987) при том же 
полезном объеме термостатируемой камеры позволяет увеличить количество обраба- 
тываемых коконов в 4—5 раз и может успешно использоваться в люцерно-семеновод- 
ческих хозяйствах. 


В предлагаемом варианте емкости аппарата (рис. 1, 2) для коконов 
выполнены в виде установленных друг над другом жестяных лотков раз- 
мерами 70Ж400Ж400 мм (1). В съемных торцевых стенках лотков (2), 
предназначенных для загрузки коконов, прорезаны и зарешечены окна 
(3), обеспечивающие доступ воздуха из термокамеры (4). Каждый лоток 
поочередно и соосно соединен с последующим через цилиндрическую ка- 
меру-ловушку (5) высотой 50 мм и диаметром 80 мм. Патрубки камер- 
ловушек (6) обращены к всасывающему воздуховоду (7) и соединяются 
с ним резиновыми шлангами. Через всю систему проходит вертикальный 
цилиндрический источник света ЛДЦ-20 (8). 

Сборка и подготовка аппарата к работе производится в следующей 
последовательности. В донной части каждого лотка по центру высверли- 
вается отверстие, диаметр кото- 
рого соответствует диаметру ис- 
точника света. В потолочной ча- 
сти лотков также высверливают 
центральные отверстия, но ва 
4 мм большего диаметра, что 
обеспечивает связь между внут- 
ренней полостью каждого лотка и 
находящимися над ними камера- 
ми-ловушками через образую- 
щуюся узкую кольцевую щель 
(9). Затем 4—5 элементов кон- 
струкции (лоток — камера — ло- 
вушка) центрируются и спаивают- 
ся между собой, образуя единую 
жесткую батарею. Через цент- 
ральные отверстия пропускается 
и фиксируется источник света, от- 
дельные участки которого (10) за- 
крашены черной краской таким 


Рис. 1. Общий вид инкубатора для пчел- 
листорезов (объяснение в тексте). 
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Рис. 2. Схематический разрез инкубатора для пчел-листорезов 
(объяснение в тексте). 


; 
образом, чтобы свет проникал только в камеры-ловушки, а также в верх- 
ние участки лотков на 3—4 мм ниже кольцевой щели. 

Через открытые торцевые стенки в лотки загружают коконы в 2— 
З слоя, устанавливают готовую к работе систему на амортизаторы и под- 
ключают к пневмопроводу. В инкубаторе устанавливают и поддержива- 
ют оптимальный температурный режим инкубации коконов. Через 8 дней, 
когда начинается отрождение и вылет паразитических хальцид из коко- 
нов, включают источник света и периодически работающую всасываю- 
щую систему (11) (при 10 сек. работы и 5-минутном интервале). Пара- 
зитические насекомые, привлеченные светом, поднимаются вверх, попа- 
дают в камеры-ловушки, откуда отсасываются по пневмопроводу в за- 
решеченную капсулу (12). Капсулу периодически освобождают от ско- 
пивтихся паразитов. 
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